MIECZYSLAW 


OROWIECKI 


NAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS I DZIADZIO 

EM. KAPITAN W. P., UCZESTNIK I i II WOJNY 

ŚWIATOWEJ, BYŁY NACZELNIK STACJI P.K.P. 
W KRZEMIEŃCU 


przeżywszy lat 83 zmarł w dniu 13 lutego 1969 roku 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 


św. Sakramentami. 


Wyprowadzenie drogich nam Zwłok z kaplicy na 
cmentarzu w Wieliczce po odprawionym Nabożeństwie 
Żałobnym na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 15 lutego 1969 roku o godz. 12-tej. 


Na smutny ten obrzęd zapraszają: 


